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Mildiou 

La période chaude et sèche de fin juillet avait permis le dessèchement des taches de mildiou. Depuis, on a retrouvé 
des conditions favorables à la maladie. Une à deux générations supplémentaires ont été enregistrées. Compte tenu 
des prévisions pour cetie semaine, le risquedemeure imponant pour les parcelles encore en végétation ou non tota- 
lement défanées. 


Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX 
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Stations météo SRPV - FREDON - données au 1 1 août 

Postes 

Génération 
en cours 

Date des 
dernières 
contaminations 

Date 

prévisionnelle 
sortie de taches 

Pluies du 28/7 
au 1 1 août 

77-Chevry Cossigny 

l 

1 lème 

2-3-4-7-8-1 1 
août 

1 0 août 

37.5 mm 

77-Villeroy 

9ème 

2-4-8-9 août 

1 0 août 

36.5 mm 

78-Boissy Sans Avoir 

lOème 

1-2-7 août 

13 août 

23.5 mm 

95-Villiers le Sec 

lOème 

2 août 

9 août 

52.5 mm 

Stations météo France - données au 

8 août 

Postes 

Génération en 
cours 

Date des 
dernières 
contaminations 

Date 

prévisionnelle 
sortie de taches 

Pluies du 26/7 
au 8/8 

77-La Brosse Montceaux 

9ème 

3 août 

1 0 août 

34.8 mm 

77-Changis sur Marne 

9ème 

4 et 8 août 

1 1 août 

60.2 mm 

77-Nangis 

lOème 

3 et 8 août 

1 0 août 

58.6 mm 

77-Nemours 

7ème 

3 et 7 août 

1 0 août 

74 mm 

78-Magnanville 

Sème 

26 juillet 
1 -2 août 

8 août 

26.3 mm 

91-Bretigny sur Orge 

çeme 

2 et 4 août 

9 août 

72.8 mm 

91-Courdimanche / Essonne 

8ème 


8 août 

63.8 mm 

91-Villiers le bâcle 

8ème 

1 -2-4-8 août 

1 0 août 

45 mm 

95-Wy dit joli village 

9ème 

1 -2 août 

7 août 

25.7 mm 
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